Inż. KAROL 


YDO 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC i DZIADZIO 


DŁUG. PRACOWNIK PKP i NAUCZYCIEL 
TECHNIKUM KOLEJOWEGO W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 52, zmarł nagle dnia 11. I. 1973 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 

wione zostanie we czwartek dnia 18 bm. o godz. 12 

w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym 

nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 

spoczynku, o czym zawiadamają w głębokim żalu 
i smutku pograzeni: 


ŻONA i DZIECI. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


D. Z. 358/73 - 30 


